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				ANUNCIOS

				Otros anuncios oficiales

				AYUNTAMIENTO DE ZALLA

				4472

				ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del Estudio Acústico de la revisión del PGOU de Zalla.

				El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, acordó la aprobación definitiva del Estudio Acústico de la revisión del PGOU de Zalla elaborado por AAC Centro de Acústica Aplicada, S.L y su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia y Boletín Oficial del País Vasco.

				En Zalla, a 4 de octubre de 2016.

				El Alcalde-Presidente,

				JAVIER PORTILLO BERASALUCE.
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